obywatelka miasta Krakowa, dentystka 


po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła 
w Panu dnia 5 stycznia 1949 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościela na cmentarzu rakowiekim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w sobotę dnia 8 b. m. o godzinie 12% po pol., na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


brat, siostra i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 10 b. m. o godzinie 10 rano w kościele Najśw. Panny Marii 
przed ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkewa w Krakewie, vi. Mikelejske 1) 
Kraków, prac Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


